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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Openbaar exploot 


Op elf december tweeduizenövijftien werd bij exploot van M. Plateil r (t.k.-)gerechtsdeurwaarder te 
Amsterdam, op verzoek van de naamloze vennootschap RABOHYPOTHEEKBANK N.V., statutair gevestigd 
te AMSTERDAM, mede-kantoorhoudende te EINDHOVEN en de coöperatie COÖPERATIEVE RABOBANK 
DRECHTSTEDEN U.A., statutair gevestigd te DORDRECHT, die woonplaats kiest bij het hieronder ge¬ 
noemde gerechtsdeurwaarderskantoor, GEDAGVAARD: Jan Veninga, geboren op 15 maart 1963, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland, om op VRIJDAG, VIJF EN TWINTIG 
MAART TWEEDUIZENDZESTIEN om 11.00 uur, in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde, 
te verschijnen bij de kantonrechter van de RECHTBANK AMSTERDAM, locatie AMSTERDAM, welke 
zitting alsdan gehouden zal worden in het Gerechtsgebouw aan het adres PARNASSUSWEG 220 te 
AMSTERDAM, terzake een geldvordering. Afschrift van dit exploot kan worden verkregen bij: 

Syncasso Gerechtsdeurwaarders 
Einsteindreef 125 
3562 GB UTRECHT 
Tel: (088)5151300 
Dossiernummer: 131403139 
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